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sich ergebende "Werth fur 0. Bei Wasser wiirde v oberhalb 60° eben-falls kleiner sein als dieser besondere Werth, unterhalb 60° grosser. Das ist aber ganz unverstandlicll, also kann die van der Waals'sche Gleicbung fiir Wasser keine An wen dung finden.
Die Clausius'sche Gleicbung ftihrt zu einer sebr coraplicirten Bedingung; es niiisste
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positiv sein fiir Temperaturen iiber 60°, negativ fiir Temperaturen unter 60°. Der einzige Factor, welcher negativ sein kann (wenn c positiv sein soil, woriiber bald Naheres), ist der im ersten Product zu-erst stehende. Ist er negativ, so wird jedenfalls Wasser sich wie Aether verhalten. Die Bedingung ware unter alien Umstanden
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wahrend sie an sich noch nicht genugen wiirde. Moglich ist diese Bedingung gewiss, da sie fiir &= oo schon erfiillt ist. Diese Bedingung setzt v in Abhangigkeit von # und zwar sollte v um so grosser sein, je kleiner O1 ist, dariiber lasst sich aus den Zahlenangaben fiir Wasser nichts entnellrnen, da die Zahlen in den einzelnen Spalten anscheinend nur wachsen oder nur fallen, doch ist es plausibel. Das entgegen-gesetzte Verhalten tritt jedenfalls ein, wenn
ist. Es kann jedoch auch schon vorhanden sein, wenn diese Grosse noch positiv ist. Auch diese Bedingung ist moglich, und zwar gerade fiir niedrige Temperaturen, also kleine O1. Die Glaus ius'sche Glei-chung ist hiernach giinstiger gestellt als die van der Waals'sche. Gleiches gilt von der hier abgeleiteten Gleichung. Das ist alles nur qualitative Zu quantitativen Ergebnissen zu gelangen, ist im gegen-wartigen Stande der Wissenschaft nicht wohl moglich.
Wir haben nun noch eine Frage zu behandeln. Wasser zeigt ein Minimum des Volumens, welches bei Atrnospharendruck bekanntlich fast genau auf die Temperatur t = 4° C. fallt. Lassen die Zustands-iissigkeiten   anzunehmende,    so   sollte   der  relative    Ausdehnungs-" coefficient mit wachsendem Druck je nach der Temperatur  (ob niedrig-oder hoch)   erst steigen,  dann   fallen  (um  im   gasformigen   Zustande bei noch weiter anwachsender Temperatur abermals fur grosse Drucke zu steigen).
